購湿-隐湿冷房*冷房運藉を 
停止してあ運輕し続ける 


運覇を停止してち運範し続ける 


運藉题停止しでを霊がユニットが 
動違続ける 


違中で運範が止まる 
[運轟ラシプが点滅ミ 


逾中で運転が止まる 
[時刻入タイマ…運黯中】 


運範しない 

[運輯弓ンブが消えている：! 


運魅しない 

[運乾ラシブが爲滅ミ 


運輯を停止してす <1こ薄運転したとき 


運転苯™ K を聽更したと薄 


つィルタ…摇驗遲親中に運転したと莲 


7イ沁夕™擺隙邏範を停止して 
すぐに運歸したと證 


をフイルター掃除運転をしているためです。 _ 

約11分間お待ち< ださい。 CRggea 

泉霜取り運乾(夜間除霜）をしているためです。(習飄隱房謡を時)1 BgMgHI 


壌自動巧部クリ…ン運転を行っているためです。 

巧部クリーン運転を途中で止めたいとき iiafStSHBi 

(おげみにをわないときは、自動巧部クリーン閒 j にしてください。） 


«室のユニットや室がユニットの吸込□、吹出□をふさいでいませんか？ 

運括を停止し、電源プラクを抜<か、ブレーカーを切ってか6障害物を 
取0除さ、リモコンで再度運転して<ださい。 

それでち運転ランプが点滅する場をは、エラ…コ…ドをご確認のラえ、 

お買い上げの販売店またはお客様ご相謀窓□にご連絡ください。_ 

細画画 unguis 

(電源ブラグを抜 < か、ブレ…力…を切つて< ださい。） 


舆おはぶラ予約 r 入 j のとさ、時刻入タイマーを予約すると、その時刻にリ 
モコンの設定温度になるよラに、最長1時間前か5運転を始めます。こ 
の間にリモコンを操作すると、停止することびあります。リモコンで再 
度運転してください。 


® 電圧が急に大きく変動した場合、製為保護のため、停止することがあ0ます。 
約3分後自動的に蓮転を再開します。 

か屋外温度が低いとさに暖房運転すると、室が熱交換器に霜が付き暖房能 
力びほ下します。このよラなと吉、霜取0運転のため、暖房運括が停止し、 
風ち止まります。 

この霜取〇運輯(約3〜10分間)が終わると自動的に暖房運起を再開します。 


途中で運截が止まる 
[遷転ラシプな点ま了! 


话ブレー■力一またはヒューズび切れていませんか？ 

苗電源ブラグが外れていませんか？ 

® 停電ではあ0ませんか？ 

せ リモコンの電池は入つていますか？ 

を室巧ユニットとリおコンのアドレスが-…致していますか？ ___ 
再展アドレス設定をしてくだぞい。 cigggi 

を電源プラグまたはブレーカーでいつたん電源を切り、 U でコンで再價運 
転して < ださい。 

それでち運転ランプが点滅する場をは、エラーコードをご確認のラえ、 
お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓□にご連絡<ださい。 


(電源プラグを抜<か、ブレーカーを切って<ださい。） 


强ェ-尸コンを保護するためです 
約3分間お待ち < ださい。 


度エアフイルターを正常なを置に戻しています 
最長約3分お待ち < たさい。 


回故障かな？と思った b 


修理©ご依顯がお問い怠わせ©請に、城" FCD 內藉酱鶴認してく ださい。 

聲れでも黨だ麗常が駿るときは、 監邦柳 iisli ； 盛瓶,お哥ぉ1 葉た强 露锻那甫1お戲細 II にご据 i 築ください 
C 敬ぶうなとをに 識明-調べるところ 


故障ではあ〇ません 


お調べ<ださ S 


ません 


お調べ<ださ S 


故鶴ではあ〇ません 



















































































































を除湿運転に変更した場合、 一 時的に湿度が上がることがあり、またニオ 
イが発生する場をびあります。 

® 室巧ユニットにしみついたお部屋のニオイなどを吹ま化すためです。 

室巧ユニットの洗浄をおすすめします。お質い上げの販売店またはお客様 
ご相談窓□にご相談ください。 

を微量のオゾンび発生するため、吹出□か6ニオイびすることがあ0ますが、 
ご<わずかであ0、健康に支障はあ0ません。 

を巧部クリー■ン運転を行つているためです。 禮靈誦 


お 

妨 


17 コン斌贸イ中為:！:ずイがす覆 


海室巧ユニットの真でや横に家具が設置されていませんか？ 

盛パワ… セレクト「入」 になつ ていませんか？ 霜量 HIHI 

® エアフイルターび巧れていませんか？ 

® 室内ユニットや室がユニットの吸込□、收出□をふさいでいませんか？ 

«窓や扉び開いていませんか？ 

® 換気扇が回っていませんか？ 



上の項目でちをえない.暖まらない場含は 
自動復帰設定を確認して< ださい。 



活運韶モ…ドは鐘切ですか？ 

;令やしたいとさ：を房.除湿冷房運乾 
暖めたいとさ：暖房運転 

快適自動運輸の場合は、エアコンが自動で選おします。 
思屬量設定は適切ですか？ 

[■しずか jriJ など弱い風量設定に 

なっていませんか？風量設定を上げて<ださい。 

强設定温®は適班ですか？ 

をやしたいとを：設定温度を下げる 
暖めたいとさ：設を温度を上げる 

曲風向調節は適描ですか？ 

フラッブ(上下風向]調節菊根)と 
ルーパー(左ち風向調節菊根)を 
リモコンで設定したい方向に巧けてください。 


□口 

□口 

□[:〕 


口 a 
口 


亞麗房靈黯のとき 

语エアコンを暖めています。約1〜4か間お待ち<ださい。 

を屋が温度がほいときに暖房運転すると、室が熱交換器に霜び巧き暖房 
能力がほ下します。このよラなとき、麗取〇運乾のため、暖房運転が 
停止し、風ち止ま0ます。この麗取〇運転（約3〜10分間）が終わる 
と自動のに暖房運乾を再開します。 

m を房-除湿-驗湿を房運範のとき 

魚風量設定 r 自動 J のとさ、室のユニットにこちったニオイび出るのを抑 
える機能び働<ため、運転開始時にすぐに風が出ません。約40秒お待 
ち < ださい。 iinggai 



回故 Pp かな？と思った b 


修理のご依顏やお間い當わせの前に、な下の巧藝を確認してください。 

景れでもまだ巽常が最るときな、 醇質をが^ または 嚴解おを啦ミ嚴結| 81 国 にご捕離ください, 
心 CD ぶつ輝と帶 lu 説日月 • 彌へ覆とろ 


啟障ではお〇ません 


ベ < ださ S 


お調べ<ださ S 


故湾でなあ〇蒸せん 

























室がユニットか因水が潑氛が化覆 


室巧：！ニットか豆霧がおる 


冷房運較などのとき、お部屋の空気が冷風で冷やされて霧になるためです, 


围躍房運超のと塞 

ぉ室夕に!ニットに付いた霜を取0除音、水や 
湯気として化すためです。 
m 冷房運慰などのとき 

を室がユニットのぶえた配置に水滴が付さ、 
滴下するためです。 


を温度変化でエアコンがわずかに伸び縮みするとさの音です。 


«お部屋を閱めきって換気扇を使用したとま、エアコン内部か5聞こえて 
<る音です。窓を開けるか、換気扇を止めると改善されることがあ0ます。 
気になる場合は、 r ドレンホース用を止弁 J (別売品）を取0付けて<ださい。 
詳し<は、お客様ご相談窓□にご相談ください。 


r ピシッ J といろ富 


r ボコッボコッ j といろ鹽 


® フラップ、ルーパーが作動する音です。 

® を媒を制御する弁や、雲気部品が作動する音です。 

ホエアコン巧部に;令媒が流れている音です。 

骚ェアコン内部のを媒の流れが切0換わるときの音です。 


r ジ… J といろ音 

運攝中 • 停止中に 
r カチッ J といろ音 

?ぉの流むるぶ〇な窗 

r プシュ… j といろ音 


疆運‘転關始がおぶび揮すを巧止時につラップ、ル--バ -- の位蘭を補正すると寒 
の音です。 


ロト n り、 

r ギュッ J 、 r ギギッ J という音 


«エアフイルターのホコリを取0除<ため、タストフラシがエアフイも夕一 
をこする胃です。 


フィルタ…掃隙運輸中に 
r カサカサ j と U ろ富 


ストリーマ放雲の音です。異常ではあ0ま世ん。 


r シュ…ム r パ手！とい3當 


修理黛ご依顯がお間い趙ねせ斌前に 
お*5 ™ 撥お調べ < だ绽い。 



こ©ぶうなとをに 


* 2 !. Lii ( 巧卢 巧 - 

g 兹へなごし^な 


ではあ〇蒸せん 


故驛では源〇ません 































y おコシ信号審受僵しない、 
感歴が悪い 


運転ランプが消まて L 1 るのに 
運転する 


表飛贵ンプが暗い 


運範を關始すると、運霸憂シプが 
しばら<撫藏して点なする 

タイス…号シブが点滅する 


的部ク U …ン-おそろじランプが 
点灑すな 


ダストボックス黎お爭入れしたの 
に的部ク y …シ-おそミじランプ 
が点滅する 


設定湿度まで下がろない 

設麗湿慶ぶ〇下が0過ぎる 


u モコンの撰作がで珪なし1 



霞おそラじヴイジをリセツトして<ださい。それでち巧部クリ…ジ-おそ 
ラじランプが点滅する場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談 
窓□にご連終 < ださい。 


をタストホツクスのお手入れをして<ださい。 


エラ…コ…ドをご確認のろえ、お買い上げの販売店またはお客様ご相談 
窓□にご連挺ください。 iiirigiiiia 

(電源プラグを抜くか、ブレー■力一を切って<ださい。） 


をストり…マユ ニツ トのお手入れをして<だ さい。 


® パワーセレクト r 入 J になっていませんか？ 
「切 j にして < ださい。 

® 表ち明るさ r 暗 j になつていませんか？ 


表示明るさ r 切 J になっていませんか? 


〈除湿;令房運転時> 設定温度を上げて<ださい。 

〈除湿運乾時） 除湿;令房運乾に切0換えて < ださい。 

® P 弟湿;令房は、屋外温度びよ0高いときにおすすめの運転です, 


〈除湿;令房運転時> リモコンの湿度ボタンで設定湿度を[■連続]にして<だ 
さい。 


お部屋の条件、巧室人数、屋外温廬によっては、設定湿度にな S ない蠕截があ0ます 


强 IJ モコンのふたをさちんと開じましたか？ 
きちんと閱じていないと正し<操作できません。 


を電テま点なちまの蛋光な（イン八…夕…壁 
光灯など）や、液蟲テレビ、プラズマテレ 
ピがあるお部屋では、信号を受け付けに< 
い場合があります。このよろなときには、 
お買い上げの販売店にご相談<ださい。 

® 送受信部に直射曰光があたると作動しに< 
くなる場をがあ0ます。 


魚乾電池が消耗している可能性があ0ます。 

すべての電池を同時に新しし)単3おアルカリ乾電池に交換してください。 
詳細については、"運転前の華儘"をご参照ください。 dHSI 

をリモコンで他の電気機器が作動する場合は、電気機器を離すか、お買い 
上げの販売店にご相談 < ださい。 


回故 Pp かな？と思った b 


修理のご依顏やお間い當わせの前に、な下の巧藝を確認してください。 

景れでもまだ巽常が最るときな、 醇質をが^ または 嚴解おを啦ミ嚴結国 にご捕離ください, 
心 CD ぶつ輝と帶 lu 説日為 • 彌へ覆とろ 


敏隙ではあ〇ません 


お調べ<だ连 U 


敏麗ではあ〇ません 


お調べ < ださ：； 

























を運転開始後、約2分程度は認識判定中です。しば5<お待ち<ださい。 

潜寝ている人など動さのかさい場さや、かさなお子様などは認識しない場さがあ0ます。 
«室の温度び高いときは認識しに< い場含があります。 

室の温度び低いときでちを場帰宅直後のを服び; 令たい時などは認識しに 
くい場をびあ0ます。特に厚薦の場含は認識しに<くな0ます。 

® 床暖房やホットカーぺット使用時は認識しに<<なる場合があ0ます。 

骚室のユニットの正面で大さ< 3 砂し义 1: 手をふって、ルーパ’一が動作する 
ことを5產認して < ださい。 

か室のユニットか5遠いときは、認識しない場合があ0ます。 

曲前面/ネルびさちんと取 0 巧け 5 れていることを確認して<ださい。 

前面パネルが浮いている場を、人感センサーの検ミ日できる範囲び狭<な 
るおそれがあ0ます。 

獲室内ユニットに向かってい<、遠ざかる動作は検知しない場をがあります。 
® 前面パネルが巧れている場合、検知しない場含びあ D ます。前面パネル 
のお手入れをして< ださい。 iisijsagjfe 


霞タストボックスにホコリやコミがたまつていないか確認して<ださい C 


菊油巧れやタバコの中二は取0苦れない場合があ0ます。 _ 

エアフイルターのお手入れをして <ださい。 iMgggl 


フイルタ…掃隙運窥を行つた斌に 
エアフイルタ™に巧れが残つている 


フイルタ…擺驗運轟中 
エアフイルタ…が引つかかる 


フィルタ…擺驟運疆中 
大莲な富がすな 


曲エアフイルター•のフイルター部び変おしていないかる崔認して<ださい。 

をエアフイルター、光軸媒集塵•脱臭フイルター、ダストボックスが正しく 
取0付け5れているか確認して < ださい。 rfgglBMigi 

エアフイルターのフイルター部が変おしている場をは、お質い上げの販売店 
にご連絡ください。 


をエアフイルタ…を正常な位置に戻しています。 
最長約3分お待ち < ださい。 


フィルタ…掃隙運穀が止まらなし) 
® フィルター掃除運転を停止し、巧部 
クリ…ン.おそラじランプが消えて 
ち、フイルター掃除運転を続ける 


® フィルター自動掃除 r 切」にしているためです。 _ 

フイルター自動掃除 r 入」にして< ださい。 iyisiaigi 


動でフイルタ…掃除運転しない 


* エアコンを保護するため、室内温度び10でむ下のときには、フィルター 
掃除運おを行いません。 庙郷 jmsi 

® 内部クリーン-おそラじランプが点滅しているためです。ダストボックスを 
掃除しておそろじサインをリセットしてください。 iM 曇 Mm 


フィルター掃陈運輯しない 


摄旅しなし1 


度スト U —マユ：:.ットの針先がミちれていませんか？ 

針のお手入れをして < ださい。 cmf 

® 設定漏度に近づを風量好弱<なるとスト u — マ放電は巧いません。 


スト y ™ ス厳をの因か 
しな<な3た 


前をバネルが關いていませんか？ 

前面! ノ ネルを閒じてください。 

スト U --- マ;].ニットは確窠に取0付け弓れていますか‘ 
ストリー•マユニツトを奧まで差し込んで < ださい。 


iisiggai 


スト U …マ空绩清淨運穀できない 


ストリーマ放亀の跡で巽常ではあ0ません。 


スト u - マユニット®蠢屬離分に 
こばたよろな跡がある 


修理巧ご依顯がお間い趙ねせ斌前 I ご 
をさ ™ 撥お調べ < だ绽い。 



こ©ぶうなとをに 


ミな3 A ク *! ZL し"^ で- 

ミ腦へなごな 


お調べ<だ送 S 


お調べ<だま S 


故障でなあ〇ません 


お調べ<だを S 


故隙でな香隶せん 


















































































































































































































運藉停止中に塞的がユニットの 
フ7ンが回を 


隙湿遷黯開始瞬にお願が出る 


お知每せで裹おさせる温蘆が、 
設霜温廬ぶ日ち®め(暖麗時)、 
または低敏(冷房瞬）に聚おされる 


運輕停止時、フ3ップが關じなし1 


運乾や、急に動まがおかしくなる 


居か温度18で〜32で 
室巧温度18で〜3日で 
室巧湿度80%な下 


屋が温度 一20 ご〜24 C 
室内温度27でむ下 
室巧湿度70%む下 


屋外温度21で〜43で 
室巧温度21で〜32で 
室巧湿度80%な下 


嚴 






表の条件な外で運転を続けると、 

® 安全装置が働ま、運乾び停止する場合が 
あ0ます。 

® 冷房、除湿運転の場合は室内ユニットに 
露び付き、滴下する場合があ0ます。 


® 運乾中、本体巧部に手を入れて（軸れて）いませんか？ 

手を入れると（軸れると)、静電気などの影響で誤作動する場合があります 
ので本体内部には手を入れないで<ださい。 

® 雷や無線などによ0誤作動する場含があります。 

誤作動した場をは、電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切0、 
リモコンで巧度運乾して<ださい。 


運騒を停比した直後 

语霜取0運転(夜間除霜)をしているためです。（翌朝暖房設定時） 


盛製品な護のため約1分間は室かユニットのフアンが回0ます。 

留運窗を停止している閣 

を屋か温度が高いとさ、製品な護のため室がユニットのフアンが回るこ 
とびあ0ます。 

® 翼朝暖房を行 Q ための準備暖房運転をしているためです。 


® すばや<湿度を下げるためです。 


ぉお®5せで表示する温度は、室のユニット付近の値を示しています。 

通常、お部屋の温度を設定温度に近づけるために、暖房時は高めに、；令 
房（除湿を房）時は低めに表示されます。目安としてご使用<ださい。 


® 運顏やにフラップに触れませんでしたか？ 

再度運黯し停止させると、フラップを正常に閱じることができます。 

骚運乾やの停電などで、フラップが開いたままの状態か5電源が入ると、 
フラップが完全に閱じさ弓ない場合びあ0ます。 

運黯すると、正常な位置で運乾することができます。 


回故 Pp かな？と思った b 


修理のご依顏やお間い當わせの前に、な下の巧藝を確認してください。 

景れでもまだ巽常が最るときな、 醇質をが^ または 嚴解おを啦ミ嚴結国 にご捕離ください, 
このぷ5なとをに 説明•調べるところ 


敌麗ではあ〇ません 


お調べ<だを S 
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避ずお読お < だ蟲い。 


保誕について 


ぉ保边畫（別添）は,郎売店で所お事嗎を記入して 
お展ししますので、記載事頸をお確かめのラえ、 
ホ ; 切に保管してくこださい。 

潭保訝期間はお買い .]: け曰から •! 年間、ただしを媒 
系続部•分については 5 年間です。 



補修 用性能部為のなち期間に つ い て 

m ル -- ム .1; アコンの辖修周性能部品の保ち朝間は穀造巧切 0 
後 1 日年です。 

を r 溜修罔性能部品 j とは、その製おの機能を維持するため 
にお嬰な部おのことです。 


点犧譜備巧おすす跋 


く保認期閱中 > 

保证書の規定にしたびって出張修理させてし '! たださます。 
その際には、「保証需 j をご提ち < ださい。 

< 傑誰期簡経避綾 > 

修理すれげご使用できる場さは、有料にて修理させていた 

十ゴ : z^. 了！- 

修理轉金は、ほ術料 + 部品化+出張料などで構成されて 
います。 


盈エアコンを数シーズン使用した場さは、單内ユニットの肉 
部がミちれ、 ’ 浩能がお下する場合があります。また、 =)' ミや 
ホコリがたまって、ニオイが発生したり、除湿水の排水経 
路を詰まらせ、壁內ユ Z ットか 5 のみ漏れの原因になること 
があ 0 ます。通常のお手入れとは別に扁検整猫をおすすめ 
します。点 ‘ 険搭備はお買い J: げの飯売店にごネ目談 < ださ ' い。 
なお、この場をは震費が必要とな 0 ます。 


修理を依賴されると憲 


X アコン巧部避洗淨についで 


gfflgTiSggi にしたがって調べていただき、なお異常が 
あるときは、必ず運輔を停止し、電源フラクをみく . か、ブ 
レーカーを切って、お買い上げの郎売店またはお客様ご相 
談窓曰にご違絡 < ださい。 


!ご連絡いただ造たい巧容 


密お客樣自身でエアコン巧部の洗ミ争はしないで < ださい。市販 
のエアコン洗を剤をご使用をれますと、熱交換器や機械巧'郎 
の樹脂に悪影響をあたえ、最悪の場を水漏れなどの不具合が 
発生するおそれがあ 0 ます。 

お責い上げの飯売店またはお客様ご相談窓□にごネ目談 < だ 
さい。 


□ちを ルーム エアコン 
機糧名室内ユニット参照 
お買い上け年 • 巧.曰 
異辑内容 ( でさるだけ具体のに） 
おを前 - ご住所-電話番号 
室がユニットの設置場所 



エアコンを廃棄する場合は 


2001 年 4 月施行の颖黑リけイクん法では、お懸機がご使裙潔み 
の X アコンを廃藥される撰をは、暇集*運搬料盆と再鹽溫化發 
销愈（リサイクル料金 ) をお费化し ) いただ建、お象题品を服売店 
や巧町村に引き遮すことがが城られて : い衆す。 


お客樣ご相談窓□のご案内 


商品に関する修理-消耗部品のご用命や取扱いのご相談などすベてのお問合わせは 日ンタクトセンタ…I 
ご連絡ください。 


コンタクト它ンブ画（お客様総を窓口） 


電話番号をよくお確かめのラえ、おかけ間違いのないよラにお願し ） しまず。 


非通が設定のちは、最巧に na をダイヤルしていたださ、発信霍号の通巧をお願いしておりまず。 


EflM 0*1 20 - 88 " 1081 


( 全国共通フリーダイヤル） 


FAX でのお問合わせは 0120… 07—0881 (FAX 専巧フリ … ダイヤル） 




( ご相談巧応ホ … ムぺ … ジ） 


営業轉間 

24時間36曰日な応いたします。 

窥臨業務 

商品に関ずるず'ベてのごす目談 ■ 

お問合わせをお畳けいたします。 
/修恐メンテナンス，取扱い、、 
I 機種選定および則売品-ミ肖耗品¬ 
け甫用部品の駆売など / 


1117101 閣觀 


お手入れ時につぶれてしまった場合や、長期間のご使用でミちれがひど < なった場を、 
お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓 □ にお申し込み < ださい。 


口 0 ^ 

OQ 

。。 

光角を媒集塵-脱臭フィルタ… （ 1枚） 

醉荷] KAF046A41 


光触媒集塵-脱臭フィルター（巧質：紙/ポリプ□ピレン）はお住まいの地域のコ’吉分別 
ちまにしたがって処分して<だちい。 


留巧れたまま使巧すると 

® 冷えない、暖ま5ないことがあ0ます。 
® 空気清を効果が得5れ藍はん。 

«脱臭効果が得5れおせん。 

® ニオイが発生することがあ0ます。 

ホタ祗のしかたは (jcggSHBI 

































誦使腦願錄涵廚連づく!:体赫について 


経年劣化による危害の発生び高まるおそれびあることを注意喚起するために電気巧品安全まで義務付け5れたなでの内容を室内 
J . …ツト!し表爪し Cl / l 东す。 



※[設計上⑩穩準使用期闇:！10年 
設計上の標準使巧期間を超えてお使いいただいた場合は、経年努化 
による発义-けが等の事故に至るおそれがあ0ます。 




《設計上®標準使用謂闇とは 

曲運転時間や混湿度など下記の標準的な使用条件に基づ<経年劣化に巧して、製造した年か5安全上支障な<使用することが 
できる標準的な期間です。 

® 製造年についてち、室内ユニットに西暦4巧で表示しています。 

® 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異な0ます。また、一般的な故障を保証するちのではあ0ません。 


設置状況や環境、使用頻度が下記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的むがでご使巧された場合は、設計上の標準使 
用期間より短い期間で経年劣化にぶる発乂、けがなどの事なに至るおそれがあ0ます。 


標擊使用楽件 


ル--■ムエアコンディシ3ナ煩護計上の標準使用期間巷證定ずるた據⑩ 
標準使用条件による （ d 芭 C 9921-3) 


電源電圧 


周波数 


室巧温度 


窒巧湿度 


室外湿度 


室が湿度 



製おの定格電圧にぶる 


50/60 H 2 


27で渡琼温度） 


47%施球温度19た） 


35で（乾城温度） 


40% (湿球温度24で） 


室內温度 


2日。 C 儀城温度） 


59%(湿球温度15で） 


7’ご（乾球温度） 


87%(湿疎温度6で） 


製おの据付説明書による標準設置 


木造平屋、南向き和室、居間 


負荷条件 


部屋の広さ 


機種能力に見合った広さの部屋（畳数） 



1年間の使巧曰数 


東を 
モデル 


冷房日月2曰か5 9月21曰までの112日間 


暖房1日月28日か5 4月14日までの1關日間 


1曰の使巧時間 


冷房 9時間/日 
暖房7時間...曰 


1年間の使用時間 


冷房：1,008時間/年 
暖房：1,183時間，年 











































